Radca honorowy i b. Dyrektor generalny ad int. Zarządu Dette 
Publique Ottomane, Komandor Orderu Osmanije, Weteran z powstania 
1563 roku, Kawaler Orderu Krzyża Oficerskiego „Odrodzenia Polski“. 


przeżywszy lat 84, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 1 stycznia 1927 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitala okręgowego przy ulicy Wrocławskiej na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 4 b. m. o godz. 2 po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana żona, dzieci i wnuki zapraszają 
Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 4 b. m. o godz. 8", rano w kościele OO. Karmelitów na Piasku. 


DRUKARNIA ZWIAZKOWA W KRAKOWIE 


Zakład pogrzebowy „Concordia* Jana Wolnego 


w Krakowie plac Szczepański L 2 
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